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太原学校操场塌陷原因查明http://www.sina.com.cn 1999年4月5日 10:33 光明日报    记者从有关方面获悉，山西省商业干部管理学校操场
突然塌陷、造成3名学生死亡的事故原因现已查明，塌陷
部位下方是一个古洞穴，而不是原先认定的人防设施。

    3月22日上午7时左右，山西省商业干部管理学校学生
在操场集合时，操场中心位置突然塌陷，形成直径7米、
深4米的大坑，当时有3个班的47名学生掉了下去。（本报
3月25日曾予报道）事故发生后，驻太原市武警官兵和当
地医院全力抢救，有42名学生住院，3名学生死亡。

    事故发生后，有关单位组成专家组查找原因。当时有
一种意见认为是人防工程年久失修造成塌陷。地质勘探部
门在塌陷处做了物探、钻探和井探，断定此处没有防空洞。
同时，在离地表4米深处发现了一个直径4米、 深3米的古
洞穴，洞穴里有9层排列整齐的老砖，底层是黑褐色的表
面。据山西省考古所张童心主任介绍，分析这些砖，再结
合出土的具体位置和太原城的历史，估计应是明代的墓葬。

    在分析地面塌陷原因时，山西省地矿建设工程总公司
勘察技术中心主任王照林说，塌陷处有两个交叉的下水道，
长年渗漏，腐烂物随水流走，表层土越来越薄，引起上部
架空，学生集体活动时压力过大，导致塌陷。

    另据记者了解，4月2日，专家组在古洞穴里清理出了
一件瓷器和若干碎瓷片，所属年代尚需进一步鉴别。同时，
大部分受伤学生已经出院，事故的善后工作进展顺利。
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